निबंधन संखया पी0टी0- 40 


MORA 


SAXY 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना- 496 ) 


30 आश्विन 1930 ( श ) 
पटना, बुधवार , 22 अक्तूबर 2008 


ऊर्जाविभाग 


- 


- - 


- - - 


अधिसूचना 

22 सितम्बर 2008 
संख्या - प्र - 2 / कोर्ट केस – ज .वि . नि . - 10 / 04 ( छाया सं० ) - 17 – 4739 – बिहार राज्य जल विद्युत निगम में प्रबन्ध निदेशक 
के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है । 


विकास आयुक्त , बिहार, पटना 


अध्यक्ष 


वित्त आयुक्त, बिहार, पटना 


सदस्य 


प्रधान सचिव / सचिव , कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग, बिहार, पटना 


प्रथ 


सदस्य 


प्रधान सचिव / सचिव , ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना 


संयोजक 


2. यह समिति अर्हताओं एवं योग्यता का निर्धारण करते हुए दो योग्य उम्मीदवारों के पैनल की अधिमानता क्रम 
में अनुशंसा करेगी । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

श्यामा नन्द शर्मा, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 496- 571 + 300-डी0टी0पी0 । 


